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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 


RE - TENDER NOTICES 


| Date and time of opening of tenders - 22 - 9 -2011 , 
3 p . m . 

The tender forms can be had from the office of the 
undersigned on all working days . The tenders should be 
accompanied with an EMD of 1 % of the total cost of the 
articles tendered . 


No . P1- 7551/ 2010 ( E ). 

22nd August 2011. 
Sealed tenders are invited for the purchase of the 
following items for the General Workshop of Central 
Polytechnic College, Thiruvananthapuram. 
- 1. Electrical blower with motor - 1 

2. Gas Welding & cutting set — 1 
3. Welding set (Portable ) — 1 

The tenders should be superscribed as Tender 
No. 4 /2011 for the purchase of equipments for the 
General Workshop . 


- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
2011 - 12 വർഷത്തിൽ ജനറൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് താഴെ 
പറ യുന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്ളോവർ - 1 - 
2. ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് കട്ടിംഗ് സെറ്റ് - 1 
- 3. പോർട്ടബിൾ വെൽഡിംഗ് സൈറ്റ് - 1 


അടങ്കൽ തുക - 70,000. 


Face value — 70 ,000 . 
Cost of tender form : 


Original — 416 . 


Duplicate — 208 . 

By post - 456. 
Last date and time of receipt of tenders — 22 -9- 2011, 
2 p . m . 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
22 - 9-2011, 2 മണിക്കകംലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കവറിനുപുറത്ത് ജനറൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നും ദർഘാസ് 
പരസ്യനമ്പർ 4/ 2011 എന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2 മണിക്കു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് അപ്പോൾ 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time of receipt of tenders — 22 - 9 - 2011, 


2 p. m . 


- Date and time of opening of tenders - 22 - 9- 2011, 
3 p . m . 

The tender forms can be had from the office of the 
undersigned on all working days. The tenders should be 
accompanied with an EMD of 1 % of the total cost of the 
articles tendered . 


തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
2011 - 12 വർഷത്തിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
22 - 9 - 2011 വരെ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 .30 മുതൽ 
2 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
416 ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറത്തിന്റെ വില 208 ആകുന്നു . തപാൽ 
മാർഗ്ഗം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 50 അ ധികം മണിഓർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് 
നൽകിയ തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 
ചെക്ക്, ഡി. ഡി., സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ സമർപ്പി ക്ക പ്പെടുന്ന 
ദർഘാസിന്റെ 1 % (മിനിമം 100 ) തുക ഇ . എം . ഡി . ആയി 
നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . ഇ . എം . ഡി . തുക ഡി . ഡി . ആയി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 14 ദിവസത്തിനകം 
സാധനങ്ങൾ കോളേജ് ആഫീസിൽ എത്തിക്കേ ണ്ടതാണ്. 
അതിനായി യാതൊരുവിധ കടത്തുകൂലിയും കയറ്റിറക്കുകൂലിയും 
നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ സാധനത്തിനും നികുതിയും സെസ്സും 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലകളാണ് ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകാതി 
രുന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദർഘാസുകാരന് ഉടനെ വിതരണ ഉത്തരവ് 
നൽകുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം 
ആദ്യ ദർഘാസു കാ ര നിൽ നിന്ന് ഈടാക്കു ന്ന തി നുള്ള 
നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ടി സ്ഥാപനത്തെ 
കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. 

വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നവർ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന 
തോടൊപ്പം അതിന്റെ വില രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇൻവോയ്സിന്റെ 
മൂന്നു പകർപ്പുകളും ഹാജരാക്കേ ണ്ട താണ്. സാധനങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന് മുൻപ് 100 മുഖവിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വവൽ അപ്പൻഡിക്സ് 
XVII പ്രകാരമുള്ള കരാർ സമ്മത പത്രവും സപ്തഓർഡറിൽ 
പറയുന്ന 5 % തുകയ്ക്കുള്ള ഡി . ഡി. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 
ആയും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


No . P1-7551/2010 ( F). 

22nd August 2011. 
Sealed tenders are invited for the purchase of the 
following items for the Textile Technology Department of 
Central Polytechnic College , Thiruvananthapuram . 

1. WRAP Block — 1 
2 . Micronaire — 1 
3. Stelometer — 1 
4. Drape Meter — 1 
5 . Chemical Balance — 1 
6. Water bath - 2 

The tenders should be superscribed as Tender 
No . 3 / 2011 for the purchase of items for the Textile 
Technology Department. 

Face value = 1,32,500 . 
Cost of tender form : 

Original - 416 . 
Duplicate — 208 . 
By post - 456. 


- 1. WRAP ബ്ലോക്ക് 1 
2. മൈക്രോനെയർ - 1 
- 3. സ്റ്റെലോ മീറ്റർ 1 
4. ഡയ്ക്ക് മീറ്റർ 1 
5. കെമിക്കൽ ബാലൻസ് 1 
-- 6. വാട്ടർ ബാത്ത് 1 
അടങ്കൽ തുക - 1, 32 ,500. 

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
22 - 9 -2011, 2 മണിക്കകം ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ക വ റി നു പു റത്ത് ടെക് സ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നും 
ദർഘാസ് പരസ്യനമ്പർ 3/ 2011 എന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
2 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർ ഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് അപ്പോൾ 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
22 - 9- 2011 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10. 30 മുതൽ 
| 2 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
- 416 - ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 208 -ം ആകുന്നു . 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 50 അധികം മണി ഓർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് 
നൽകിയ തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. 
ചെക്ക്, ഡി. ഡി ., സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ സമർപ്പി ക്ക പ്പെടുന്ന 
ദർഘാ സിന്റെ 1 % ( മി നിമം 100) തുക EMD ആയി 
നൽകേണ്ടതാണ്. EMD തുക DD ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 14 ദിവസത്തിനകം 
സാധനങ്ങൾ കോളേജ് ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
അതിനായി യാതൊരുവിധ കടത്തുകൂലിയും കയറ്റിറക്കുകൂലിയും 
നൽകുന്നതല്ല. ഓരോ സാധനത്തിനും നികുതിയും സെസ്സും 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലകളാണ് ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നാൽ 
തൊട്ടടുത്ത ദർഘാസുകാരന് ഉടനെ വിതരണ ഉത്തരവ് 
നൽകുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം 
ആദ്യ ദർഘാസു കാ ര നിൽ നിന്ന് ഈടാ ക്കു ന്ന തിനുള്ള 
നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ടി സ്ഥാപനത്തെ 
കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 3/ 10 ( പി1 /2973/ 11 ). 


ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
29 - 9 - 2011, 1 മണി. 


- വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നവർ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന 
തോടൊപ്പം അതിന്റെ വില രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇൻവോയ്സിന്റെ 
മൂന്നു പകർപ്പുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സാധനങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന് മുൻപ് 100 മുഖവിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വവൽ അപ്പൻഡിക്സ് 
XVII പ്രകാരമുള്ള കരാർ സമ്മതപത്രവും സപ്ത ഓർഡറിൽ 
പറയുന്ന 5 % തുകയ്ക്കുള്ള ഡി. ഡി . സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 
ആയും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 9 - 2011, 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 9 - 2011, 2.30 മണി. 


Central Polytechnic College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


- ഒറി ജി നൽ ദർഘാ സു ക ളുടെ വില 300 + വാറ്റും 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസുകൾക്ക് 150 + വാറ്റുമായിരിക്കും. തപാൽ 
വഴി ലഭിക്കാൻ യഥാക്രമം 350 -0, 250 -ം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
അപൂർണ്ണവും വൈകിക്കിട്ടിയതുമായ ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സന്നിഹിത 
രായിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകാരുടെയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയുടെഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യവും 100 - ന്റെ കേരള സർക്കാരിന്റെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം ദർഘാസ് വിലയ്ക്ക 
പുറമെ കേരള സർക്കാരിന്റെ മുദ്രപ്പത വിലയായ 100 കൂടി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 29 - 9 - 2011 പകൽ 1 മണിവരെ 
നേരിട്ടും 22 - 9 - 2011 പകൽ3 മണിവരെമണിയോർഡർ അയച്ചാൽ 
തപാൽ വഴിയും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Govt. Engineering College , 
Painavu , Idukki, 
Kerala , Pin - 685 603 . 


(Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 


No. P1/2973/ 2011. 

23rd August 2011 . 
Sealed tenders are invited for the Printing of College 
Magazine 2010 -11 of Government Engineering College, 
Painavu , Idukki. The envelope containing the tenders 
superscripted with the Number, Name of Tender and Due 
date for the tender must be addressed to the Principal, 
Government Engineering College, Painavu , Idukki. 
- Tender No . - 3 /10 ( P1/ 2973/ 11) . 

Last date and time of sale of tender form — 29 - 9- 2011 , 
1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 29 - 9- 2011, 
2 p . m . 

| Opening date and time of tender - 29 - 9- 2011 , 
2.30 p. m . 

Cost of tender form is 300 & 150 + VAT for original 
and duplicate respectively. Belated tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened in the presence of 
such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. Cheques/Drafts/Postal Orders 
are not acceptable . Further details can be had from the 
office . 

The tender forms which are not accompanied by the 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 and an 
Earnest Money Deposit of 1 % of the total cost of the 
items offered will be rejected . Outside firms, who desire to 
be supplied with Kerala Stamp Paper should sent an 
additional amount of 100 along with cost of tender form . 
The tender forms can be obtained from the undersigned 
up to 1 p .m . on 29 - 9 - 2011 by cash and by money order 
up to 3 p . m . on 22 - 9 - 2011 , 

ഇടുക്കി- നാവ് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിലെ 2010 -11- ലെ കോളേജ് മാഗസിൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകളുടെ പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ, ദർഘാസിന്റെ പേര്, ദർഘാസിന്റെ അവസാന തീയതി 
എന്നിവയോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേ ജ് , പൈനാ വ് , ഇടുക്കി, പിൻ - 685 603 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


| No . P1- 1370/2011 / AE & I. 


3rd August 2011. 


Sealed tenders are invited for the purchase of 
Portable LCR meters, Digital IC Tester, Linear IC tester 
and Digital IC Trainer for the Applied Electronics and 
Instrumentation Department of Government Engineering 
College, Kozhikode . 

The tenders should be superscribed as Tender 
- No . P1 / 2/ 2011 - 12 due on 27 - 9 - 2011 at 3 p . m . and 
addressed to the undersigned to reach here before 
27 - 9 - 2011 at 3 p .m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a . m . on 28 - 9 - 2011 in 
the presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 

520 including VAT , which is the price fixed for the same 
and which is non -refundable under any circumstances. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 


The tender forms are not transferable . Sale of tender 
form will be closed at 2 p . m . on 26 - 9 - 2011 . Drafts , 
Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the form be sent per 
V. P.P. Duplicate tender forms, if required will be issued at 
260 including VAT per copy. 

As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed 
in Kerala Stamp Paper of value 100 and an EMD of 1 % 
of the total cost of the articles tendered . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . Those who want 
the tender form by post should send 570 . Duplicate 
310 including VAT by Money Order to the 
undersigned . Outside firms who desire to get Kerala Stamp 
Paper should send an additional amount of 125 along 
with the cost of tender forms. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
അപ്ലേഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേ യ് ക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ഡിജിറ്റൽ 
ഐ . സി . യി നർ, ഡിജിറ്റൽ ഐ . സി . ടെസ്റ്റർ, 
പോർട്ട് ബിൾ എൽ. സി . ആർ. മീറ്റർ തുട ങ്ങിയ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി1 / 2/ 2011 - 12 തീയതി 27 - 9 - 2011 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്27 - 9- 2011- ന് 3 മണിക്കുമുമ്പ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമ സിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
പരി ഗ ണിക്കു ന്ന തില്ല . 28 - 9 - 2011- ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിച്ച ആളു ക ളുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ആ വ ശ്യമുള്ളവർ 520 ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
26 - 9 - 2011 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
വാങ്ങാവു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, 
ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
വി . പി . പി . ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു 
പ്രതിക്ക് 260 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ദർഘാസിനൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പത്രവും 1 % നിര ത ദ വ്യവും വയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സമ്മത പത്രവും നിര തദവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
അസ്സലിന് 570 -ം പകർപ്പിന് 310 - 0 മണി യോർ ഡറായി 
പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
വെസ്റ്റ് ഹിൽ പി . ഒ., കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനി 
ക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം 125 കൂടി അധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- No . D1 /1334/2011. 

| 16th August 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the item for 
Electrical Mechine Lab of Govt. Engineering College , 
Wayanad , Mananthavady. 

The tenders should be superscribed as “ Tender 
- No . D1/ 1334/ 2011 due on 29 - 9 - 2011 at 2 p . m . ” and addressed 
to the Principal, Government Engineering College, Wayanad . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at 3 p. m . on 29 -9 - 2011, in the presence of such of the 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the Principal, 
Government Engineering College , Wayanad obtain the 
requisite tender form on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied by a 
cash remittance of 416 which is the price fixed for a form/ 
set of forms and which is not refundable under any 
circumstances . Those who need the tender form by post 
should send M .O . 446 to the Principal, Government 
Engineering College , Wayanad . Tender forms are not 
transferable. The sale of tender forms will be closed at 
3p.m . on 28 -9 - 2011. DD , Cheques, Postage Stamps etc. will 
notbe accepted towards the cost of tender forms nor will 
forms be sentby Value Payable Post. Duplicate tender forms, 
if required will be issued at 210 per copy. 

- വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക് ടിക്ക ൽ മെ ഷീൻ ലാബി ലേക്ക് സാമ ഗി കൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരേണ്ടതും കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി1 /1334 / 11 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് 416 - നും 
ത പാ ലിൽ വേണ്ട വർക്ക് 446 - നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 29 - 9 - 2011, 
2 മണി ആകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യ 
മെങ്കിൽ ദർഘാസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസി 
പ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസുകൾ 29 - 9 - 2011, 3 മണിക്ക് 
ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 28 - 9 - 2011, 3 മണി വരെ 
ആഫീസ് വേളയിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഡി . ഡി , ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഇനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസിനൊടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 210 - ന് ലഭ്യമാണ്. 


Govt. Engineering College , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


- Govt . Engineering College, 
- Mananthavady, Wayanad. 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 


LIST OF ITEMS 


Item 


Specifications 


Quantity 


Sparton 3E 
Starter Kit 


5 


Universal power supply - 
100 - 240V, 50 / 60Hz 
Handbook : Introduction to 
Programmable Logic Design 
Quick Starter Kit resource CD 
USB cable 
Xilinux Devices: 

Sparton - 3E FPGA 
( XC3S50OE - 4FG320C) 
Cool RunnerTM - II CPLD 
(XC2C64A -5VQ44C ) 
Platform Flash 

( XCF04S -VO20C ) 
Clocks : 

50M- Hz crystal clock oscillator 
Memory: 

128 Mbit Parallel Flash 
16 Mbit SPI Flash 
64MByte DDR SDRAM 


No, D2/ 2583 /2011. 

9th August 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following Equipments for Electronics and Communication 
Engineering Department of Government Engineering 
College , Kannur. 

The tenders should be superscribed as No. D2/2583 / 
2011 and addressed to the Principal, Government College 
of Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur -670 563. 
Last date of receipt of tender is 29 - 9 - 2011 at 4 p . m . and 
the tender will be opened at 11 a . m . on 30 - 9- 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering, 
P . 0 . Parassinikkadavu , Kannur- 670 563 , obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 416 (including Tax) 
which is the price fixed for a form /set of forms and which 
is not refundable under any circumstances . The tender 
forms are not transferable . Sale of tender forms will be 
closed at 3 p . m . on 29 -9 - 2011. Cheques, Postage Stamps, 
D . D ., I. P. O . etc. will not be accepted towards the cost 
of forms nor will the forms be sent as per V .P. P. Duplicate 
forms, if required will be issued at 208 including tax per 
copy. 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of 27 towards the postal charge . 

കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ 
സ്പാർട്ടൻ 3 ഇ സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 29- 9- 2011 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ 30 - 9 - 2011 
രാവി ലെ 11 മണി ക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീകത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വ്യക്തികൾ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 416 ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . തനിപകർപ്പ് ആവ ശ്യമുള്ളവർ 2 08 
( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക്, ഡി . ഡി ., പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി . പി . പി. 
അനുവദനീയമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ29 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 
-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Connectors and Interfaces : 

Ethernet 10 / 100 Phy 
JTAG USB download 
Two 9 -pin 232 serial port 
PS /2 -style mouse /keyboard 
port , rotary encoder with 
push buttons 
Four slide switches 
Eight Individual LED 
outputs 
Four momentary -contact 
push buttons 
100 -pin expansion connection 
ports 
Three 6 -pin expansion 

connectors 
Display : 

| 16 character - 2 Line LCD 
Softwares and manuals for doing 
experiments 


No . D2/2698/ 2011 . 


- 10th August 2011. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Split Air conditioner fitted with rotary compressor for 
Electronics and Communication Engineering Department of 
Government Engineering College , Kannur. 

The tender should be superscribed as No. D2/ 2698 / 
2011 and addressed to the Principal, Government College 
of Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur -670 563. 
Last date of receipt of tender is 29- 9 - 2011 at 4 p . m . and 
the tender will be opened at 11 a . m . on 30 - 9 - 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 


( 1 ) 


-- 


( 2 ) 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering, 
P . 0 . Parassinikkadavu , Kannur- 670 563 , obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 416 ( including Tax ) 
which is the price fixed for a form /set of forms and which 
is not refundable under any circumstances . The tender 
forms are not transferable . Sale of tender forms will be 
closed at 3 p . m . on 29- 9 - 2011. Cheques, Postage Stamps, 
D . D ., I. P . O . etc . will not be accepted towards the cost 
of forms nor will the formsbe sent as per V .P. P. Duplicate 
forms, if required will be issued at 208 including Tax per 
copy. 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of 27 towards the postal charge. 

കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 
സ്പ്ലിറ്റ് എയർകണ്ടീഷണർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം 
ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മുദ്രണം ചെയ്ത ദ ർ ഘാ സു കൾ പിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 29 - 9- 2011- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 30 - 9 - 2011- ന് 
രാവി ലെ 11 മണി ക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വ്യക്തികൾ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 416 ( നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 208 ( നികുതി 
ഉൾപ്പടെ) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില ചെക്ക്, ഡി . ഡി ., പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഐ . പി . ഒ . 
എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല . വി . പി . പി . അനുവദ 
നീയമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 29 - 9- 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി 
വരെ പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


range 16 to 30 C°. The differential of the 
thermostat for cut- in and cut-out shall not be 
greater than +/- 1.75C°. The Air conditioners 
may either be provided with adjustable step 
less type mechanical thermostat or electronic 
thermostat as per IS : 11338 : 1985. The ECO 
friendly air conditioners shall have ECO 
MARK from Bureau of India Standard . 
Outdoor unit of the air conditioners shall be 
fitted with hermetically sealed type suction 
cooled reciprocating or discharge cooled type 
rotary compressor (as applicable ) operating 
on Refrigerant R - 22 (or non -CFC refrigerant 
in case of ecofriendly split air conditioner) 
with suitably rated capacitor start electric 
motor. It shall be equipped with overload 
protection and shall be mounted on resilient 
mountings for quiet operation . Rotary 
compressor shall be of Matsushita/Hitachi/ 
Toshiba/ Carrier/Emerson/LG / Tecumseh make 
and shall be covered by manufactures test 
certificate and TTC to JISS or ASHRAE. The 
minimum thickness of base in outdoor unit 
shall be 1.20 mm & sheet thickness for rest 
of the body shall be 0 .70 mm (Min .) with 
galvanized coating thickness of 120 g /sq. m 
and shall be provided with stiffeners for 
robust construction and shall have rounded 
corners. Galvanized sheet shall conform to 
IS : 277 /2003. Steel parts /front panel etc. shall 
have stove - enamelled finish preceded by 
thorough cleaning of the surface, phosphating 
and undercoat of anti corrosive primer paint. 
Alternate methods of corrosion protection like 
plastic powder coating, electrostatic painting 
shall also be acceptable in lieu of stove 
enamelled finish . The casting of the indoor 
units shall be made of ABS /HIPS /GS and shall 
be impact resistant. The control box of 
indoor unit shall withstand flame retardant 
test to grade V -O as per UL - 94 . For impact 
resistance the unit duly packed and dropped 
from a height of 1 m shall show no damage . 
The filter pads provided shall washable . 
5 . Remote cordless control with LCD /LED display 
shall be provided with one On/ Off timer, 
selecting fan speed (three speed ) and setting 
up of temperature. Display shall be provided 
on indoor unit or on handset or on both . 
6 . Maximum power consumption of the split 
air conditioners shall be measured at capacity 


LIST OF ITEMS 


Specification 


Quantity 


- (1) 


Cooling Capacity Nominal (kcal/hr) : 4500 , 
Cooling cap (Min ) guaranteed (kcal/hr) : 4275, 
Min . Room Discharge Air Flow (cub .m /h ) : 700 , 
EER (w /w ) : 3.10 Min ., Star Rating : 5. Suitable 
for 230 V , 50 Hz. single phase AC supply 
capable of performing the functions as 
cooling dehumidifying , air circulating and 
filtering . The air conditioners shall be 
complete with automatic temperature control 
and cut- in and cutout etc. for temperature 


( 1) 


( 2 ) 


rating test conditions. Overall power factor of 
the unit shall be atleast 0 . 85 at capacity 
rating test conditions. 7 . Two samples of 
each type/model of air conditioners 
shall be type tested for cooling capacity and 
EER value by psychometric method to IS 
and rate contract requirements either at 
suppliers works or at a place where facilities 
are made available by them in present of the 
inspecting officer before offering the first lot 
for inspection . The EER values mentioned in 
schedule correspond to testing methods 
adopted in this specification and do not 
necessarily correlate one to one with the value 
specified by BEE for 3, 4 & 5 star rating 
certification as mentioned in the table 
2 . 1 of the Gazette of India notification 
No. 181 (E ) dt. 12 - 1 -2009, issued by Central 
Government of Inida . Standard evaluation of 
cooling capacity shall be done by connecting 
indoor and outdoor units with piping of 5 m 
length with six bends of standard radius. 
Connecting copper tubing shall have dimensions 
suitable for the compressors offered with 
model. 9 . Servicing - Free servicing shall be 
provided for 15 months from the date of 
dispatch or 12 months from the date of 
installation of air conditioner whichever is 
earlier. Firm is also required to send service 
engineer at least 3 times during the warranty 
period . 10 . Installation . The installation 
charges consignee s site shall include the 
following work : (i) Mounting/Fitting indoor 
and outdoor units at the respective locations. 
(ii) Laying refrigerant piping of 6 mtrs length 
and connecting both the units after drilling 
hole /holes in the wall , if required . 

The thickness of the copper tubing shall not 
be less than 0 .70 mm . (iii ) Insulating the suction 
pipe with expanded polyethylene foam with 
5 mm thick tubing (iv ) Laying 15 mm drain 
pipe 6 m length to drain out the condensate 
water being formed in the indoor unit. 
(v ) Leak testing of the entire system . 
( vi) Charging Refrigerant gas in the unit . 
( vii) Suitable electric wiring between indoors 
and outdoor units upto 6 mtrs length upto 
switch within 3 m of location of indoor unit. 
Switches/Sockets/ Plugs are not included in 
the scope of supply. 


Govt. Engineering College, 
Kannur. 


( Sd .) 
Principal. 


